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أساسيات اع لذ 00 0 


اساسیات الا تساج ۱ 0 
يعد الفروح اليوم من و وج العالمية وذلك 
لعدة اسباب اهمها : 


١‏ الكفات الغذ ائية للفروج عالية حيثيمتبر من اكفاً الحيوانات الزراهية 
مقدرة على تحويل العلف الى لس ٠‏ 

- قصر دورة الانتاج وبالتالي سرع استرد اد رأسالمال المستخدم فسي 
تشغيل المشروع »حیث أن فترة ۱۰-۰ یوم تكفي لکل دورة من دورات 
انتاج الفروج او بمعنی آخر یمکن انتاج من 64 7 دورات فروج سنویا * 

۲- ونظرا الى قصر هذه الدورات فان احتعال الخسائر نتيجة الامراض‌یل 
كثيرا حيث ان العنتج یتخلص من القطیم باكمله بعد اسابیم قليلة ٠‏ 

> انتاج الفروج الحدیث اصبح من فروع الزراعة الممكن میکنته بسهولة وبنجاح 
تام ( معالف‌ومناهل آلية ) وبذا اصبحت علية انتاجه تشبه طرق الانتا ج 
الصناعي الحديشة ۰ 

هس زيادة عدد السکان بالنسبة للوقعة الززاعية في كتير من بلاد العالم یستلزم 
رفع الكنا*ة الا نتأجية للاغذية الحيوانية عن طريق حیوائات ذ ات كفا تحويل 
غذائية مرتفعهة ٠‏ 
ويعتمد انتا اج الفروج على اساسيات او اسس‌عامة يمكن تلخيصها في الاتي : 

مكان المزرعهمة : 
يحسن أن تكون في محيط ۲۰ كيلو متر من مدينة كبيرة حيث يعيش 
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المستهلك وان تكون بعنطقة معزولة عن التجمعات السكائية الكثيفة المحتمل تواجد 
تربية طیو ر فيها » وان لايقل بعد ها عن مزارع الد واجن الاخرى عن كيلو متسر 
5 1 . 

كذ لك یستحسن ان تكون بمنطقة جافة سهلة المواصلات یتوافر فيا 6 
الكهرباء والعياه الصالحة للاستہلاك الادمي * 
طويقة الانتاج : 

المفضل حاليا طريقة الد فمة الواحدة ای تربية عدد كبير من الصيصان ابتدا* 
من عمر يوم في مسكن واحد ويتخلص معها بالبيع د فعة واحدة متى حان ميعساد 
تسويقها ثم ينظف المسكن ويطهو ويعد من جديد لاستقبال دفعة جديدة اخرى 
وهكذا ٠‏ هذا ويمكن انتاج من © ” د فعات فروخ سنويا بالمسكن الواحد ٠‏ اما 
خلط الاعيار المختلفة مع بعضها التي تزيد عن ٠١ ٠١‏ يوم عن طريق انقاج 
د فعات متد اخلة مع بعضها فمن اخطر اساليب الانتاج حياث ان ذلك يساعد على 
انتشار العرض وانتقاله من د فعة الى اخرى كما انها قد تكون مربكة من الناحية 
الادارية والغنية ٠‏ 
العسروق الستعملة : 

يجب أن تتوفر في العروق التي تربی لانتاج اللحم مو*هلات ابرزها سرعة م 
التمو والقدرة العالية على تحويل العلف الى لحم ودرجة عالية من الحيوية توهلا , . 
لمقاومة الامُراض الشائعة وبحيث تضمن اقل نسبة تفوق فيها ٠‏ ويجب الا تقل نسبة ٠‏ 
الصيصان التي تعمل الى عر التسويق عن ٩۷‏ × كما يجب إن تتوفر في هذه 
العروق ایضا صفات آخری تسهم في انتاج اللحم مثل سرعة تكوين الريش ونسسبة 
عالية للحم بالنسية الى مخلفات الذبج وخاصة على الصدر والارجل ٠‏ كما يجب 

۲ 


ان تكون احجامها متجانسة عند صر التسويق حتى يسهل ذيحها واعد اد ها 
في المجازر الالية ویفضل حاليا العروق البيضاء والصفرا* الجلد ٠‏ 

ويقسوم بعملية انتا ج العروق المتخصصة في انتا ج الفروج بعسض 
شركات عالمية تخصصت في هذا العمل على تطاق واسح وبامكانيات مادية كبيرة 
وقد اد ى عامل المنافسة التجارية بين هذه الشركات الى تقد م كبير لتحسيسن 
كفا*ة هذه العروق الهجيئة والوصول بها الى مستوى عال من الكفا*2 ٠‏ 

وفيما يلي اسما* تجارية لبمض روق عالمية متخصصة في انتا ج الفروج : 
هوبارد - هایبرو كوب لوهمان ۷۵ ب ‏ اربور اكوز - الويلب ٠‏ 
طريقة الاسكان : 

يفضل طريقة الحبس الكامل ( بدون مسارح ) في انتا ج صيصان اللحسم 
كما يفضل تحضين هذه الصيصان على الارض د اخل السکن مع استعسال 
الحاضنات المظلية واستخد ام فرشة صيقة من تبن او نشاوة الخشب مك 
۰ سیم ۰ 
التخصص ني الانتاج 
يجب على منتج الفروج ان يتخصص في هذه العملية فقطولا يقوم في المزرمة 
متفرین بيض او تربية د جا ج بياض لا ن خلط هذه العملهات مع بعضها في 
مکان واحد یود ی الى سرعة انتشار الا مراض وتحقق خساثر اكيدة نتيجة ذلك ۰ 
التسويق : 
بيفضل ان یتماقد المنتج مع طرف آخر يقوم باستلام جميم الانتا ج من ناتج 
#لمزرعة في مواعید محد دة ويسعر محدد للكيلو الحي تسلهم المزرعة » حيكث 


ان مشاكل التسويق قد تعترض المنتج ل خسارة كبيرة اذا مااضطر 
الى الاحتفاظ بطیوره مدة اطول من اللا زم ٠‏ 

الوقاية من الامراض 
من اهم اسباب خسائر منتج الفروج انتشار العرض وارتفاع نسبة التافق بين 
الطیو ر ۰ لذ لك كان من اهم اسس الانتاج وقاية الطیو ر ضد الا مراض ٠‏ ویتحتم 
عليه . مزل الطیو ر ومنع الزاگرین منعا باتا من دخولیم الى المزرعة وتخصيص عامل 
( مقيم بالمزرعة ) للمتاية بعدد محدد من الطيور : 

( انظر الوقاية من الامراض ) 

التغذية : 
يشكل العلف ثلشي تكاليف الانتاج تقريبا في الفروج ٠‏ ولذلك یتحتم علسسى 
المنتج التدقيق في اختهار نو عالعلف والحصول عليه من مصدر موثوق فيه مسح 
استلامه على د فعا تصغيرة تكفي لفترة * ۱ يوم لان تخزينه لفترة طوبلة يود ی 
الى ضعف فاعلية مافيه من فيتاميتات او عناصر غذ ائية هامة ٠‏ كذ لك يجب ان 
توصد كميات العلف الستم لكة بواسطة كل د فعة صيصان ٠‏ على فترات لمعرفة 
مد ی تجاوب الطيو ر وسرعة زهوها وكفا*تها في تحويل الغذاء الى لحم ليتمكن 
من معرفة وتلاني أسباب ضعفالنمو بسرعة وتصحيح ای اخطاء في الترربية 
خلا ل فترة الااتاج 

( انظر كميات العلف واعلاف الفریج ونوعيتها) 
المساحات الارضية اللازمة للتريسة 

الصیصان المعتتی يتغذيتها تنمو بسرعة كبيرة وتتضاعففي وزنها ثلاث 

مرات متتالية في خلال الثلاث اسابيع الاولى واكثر من ذ لك بكثير خلال فتسسرة 
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انتاج الفروج ٠‏ ومن اهم مايجب ملاحظته في الحضالة هو تحاشسي 
ازدحام الصيصان والا تعرضت الى ضعف‌نموها وانتشار الامراض بينهسا ا 
وخصوصا الامراض التنفسية ود ا* الاتقسراس ٠‏ 

وعلى ذ لك فان الحاضنة التي تملا“ بالصيصان عر يوم واحد سسرهان 
ماتزدحم في فترة قصيرة والجدول الاتي يبين المساحات اللازمة للصوص الواحد 
تحت المظلة الحاضنة وذ لك خلال فترات النمو الاوائى : 


العيتسر الساحة 
من عمر يوم أسبوهن 6 سما 
أكثر من اسیوعین -- ) اسابيسح ۲ سم۲ 
اكثر من ؟ اسابيع ‏ ۱ أسابيسم ۲ سم۲ 
اكثر من ١‏ اساييع ‏ ۸ اساييم ۸ سم ۲ 


ويجب ان لأ تزيد مساحة الحاضنة عن نصف مساحة المسكن ولهذا 
تضاعف هذه المساحات مرة او مرتين عود حساب المساحة اللازمة لكل صوص 
داخل السكن ٠‏ وحيث ان عمليات انتاج الفروج قد تستمر حتی عمر(8) اسابيع 
لذ لك فمن الواجب تقدير المساحة اللازمة في السکن لعدد الصیصان طسی 
اساس عر ۸ اسابیم لتجنيب نقل الصيصان نتيجة المجهود التي قد تتعرض له 
اکتا* علیات التقتل ۰ 

ویجب فرش ارضية المسکن بالتین او نشارة الخشب يسعك ۱۰ سم شم 
ترکیب الحاضنات وتشغيلها وضیدها قبل استقبال الصیصان بمدة ۲6 ساعة٠‏ 
كما يجب عمل حاجز من الکرتون المقوی او الخشب بارتفاع * ۲ سم على شكل 


د اثری حول مظلة الحاضنة الارضية على أن يبعد هذا الحاجز عن المظلة بحوالي 
٠ه ٠١١‏ سم خلال اليومين الاولين من عمر الصيصان وذلك لوقايتها مسن 
التهارات الهوائية ومنعها من الابتماد عن مصدر الحسرارة ٠‏ 

وفي اليومين الثالث والرابم توسم دائرة هذا الحاجز لمسافة ۱۸۰ ۲۰ 
سم حول مظلة التدففة ٠‏ ۰ 

واتد !* من اليوم الخاس‌والسادس‌ی‌کن ضم صيصان كل حافنتين 
متجاورتين معا لعمل حلقة واحد ة حول کل حاضنتين وذ لك لتوسيم المساحسة ٠‏ 
حول الحضانات والسماح بمساحة اكير لحركة الصيصان دون ان تتمكن من التجول 
بعيد | عن مصدر الد فة أو مكان العلف‌والما* ويمكن ازالة الحواجز كلية بعد 
فترة لا تيد عن عشرة ايام اذا ماتدریت الصيصان على التجول بسهولة فسسي 
المساحة المحد دة حول الحاضنات وتعرفت على اماكن المعالف والمناهل حولها 

وبنصح مربو الفروج بان لايزيد عد د الصيصان بالمتر المريع الواحد مسن 
السکن عن ٠١‏ ۱۲ صوصا في فصل الصيف وعن ۱۲ - ٠١‏ صوصا في فصل 
الشتا* ٠‏ وذ لك بالنسبة للتربية بمساكن عادية ذ ات النوافذ المغتوحة والتهوسة 
الطبيعية ٠‏ ويمكن زياد ة العدد في وحدة الساحة حتى ۱7 - 1۸ صوصا 
في المساكن المغلقة ٠‏ 


التد نشسة والاحتياجات الحراية 

تحتاج الصيصان التي تربسی لانتاج الفروج لفترة حضانة يومن حلالها 
الحرارة التي تختلف باختلاف‌عر الصوص والعرق وموسم التربية ( صيفا او شتا* ) 
وحالة الجو الخارجي بالمنطقة ( ليلا او تهارا اورياحا ۰۰ الخ ) ونظرا لتأئیسر 
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كل هذه العوامل على حاجة الصيصان من الحرارة يفضل مرو الفروج التجار ي 
استعمال الحاضنات الا رضية ذات المظلة والتي تعمل بالكهربا" او على الغاز ٠‏ 

ويستعمل خلال الفترة الاولى من الحضانة حاجز من الكرتون المقسسوی 
او الخشب بارتفاع ۲۵ سم يعمل منه حلقة حول المظلة الا رضية الحاضتة یمکن 
توسيعها حسب صر الصیصان ود رجة نشاطهم والتفافهم حول الحاضنة وكذ لك 
یتوقف اتساعها على نوع الحاضنة وعد د الصیصان المحضة تحتها ٠‏ 

ات حرارة الحاضنة_: 
يجب أن تكون د رجة الحرارة العوسمنة حول حافة المظلة ( ارتفاع ه سم من الاوض 
فوق الفرشة العميقة ) في حدود 16-5٠‏ ف( ۲۲ 56 موية )طسی أن 
تخفض کل اسبوع خمس د رجات فرنهيت( در ۲ مثوية ) وذ لك حتی الاسبوع الثالث 
او الرابعصيفا ( حسب حالة الجو ) ثم توقف التدفقة ٠‏ 

او لا سیوع الخامس او السادس شتاء ثم توقف التدفئة بعد ذلك ٠‏ ویجسب 
ان يلاحظ في كلا الحالتين أن لا تتخفض د رجة الحرارة عن ۰ف ( ۱۰ مئوية ( 
حتى خلال الفترة الا خيرة من التريسة ٠‏ 

ولا شك ان سلوك الصيصان وتجمعها ونشاطها حول مظلة المد اة افضل 
د ليل على انضباط درجة الحرارة نمثلا اذا ما تجمعت الصيصان بعيد | عن المظلة 
وبقرب حاجز الکرتون الد اثري فان ذ لك يد ل على ارتفاع في درجة الحرارة تحست 
العدفأة ويمكن في هذه الحالة توسیم الدائرة حول المد نأة وخفض درجة حرارتبا 
تليلا ء بيتما اذا تجمعت الصيصان تحت مظلة المدفأة فان ذلك يكون د ليلا 
لاحتياجها الى الحرارة فترفع درجة حرارة الحاضنة قليلا وفي جمیح الا حسوال 
يجب ملاحظة نشاط الصيصان بصفة مستديمة لمعرفة مد ی تجاوبها مم طسب روف 


۲ 


البيئة حولها وخصوصا في الفترة الاولى من الحضانة وحيث أن سلوكها هسو 
خير دليل على انتظام صلية التدففة ٠‏ 
۲- الحرارة في غرفة التحضن : 

یمکن قياس حرارة المسكن او غرفة التحضين بمقاييس حرارة توضع في اكثر همن 
مكان في الغرفة ( بعيدا عن الجدران ) ومعلقة بالسقفعلى ان يكون ارتفامهبا 
قريب من سطع الارض( ۲۰ سم من سطح الفرشة العميقة )على أن يواخ دف 
متوسط د رجة حرارة جميم المقاييس کفقیاس لد رجة حرارة السكن ۰ 

. ويجب أن تكون درجة حرارة المسكن عند بد* فترة التحضين في حدود 
١‏ ف( حوالي ١‏ ؟ مثوية ) خلال الاسبوع الاول ثم تخفض درجة الحرارة هذه 
تد ريجيا حيث أن ذلك يساعد على تحضين کفا*2 التحويل الغذائي للطهيور 
ويقلل من استهلاكها للعلف ٠‏ ويغضل خفض د رجة حرارة السكن على النحو 


التالسي : 
من يوم - ”ايام ف ١‏ مئوية 
الا سسیوع الثانسي ۸ ف ۱ مئوية 
الاسسبوع الثالسث 7 ف ۱ مئوية 
الاسيوعالرايسع ف در ۱۸ مكوية 
الاسسبوع الخامس ٥ف‏ ٥ر۱۸‏ مئوية 
الا سنیوع السادس ۰ ف ٥ر۱۸‏ مثوية 
الاسيوعالسا ینم ۰ف هر 1۸ مثوية 
الاسبوعالثامن هودف ۳ مثوية 


ويصبح التنظيم الحرارى للمسكن هام جدا وخصوصا في المناطق التي 


۸ 


يكون فیبا الفرق كبيرا بین د رجات الحرارة صيفا وشتاء او التي يكون نمیا 
الفرق كبيرا بين درجة حرارة الليل والتهار كنا هو الحال في المناطق الداخلية 
البعيدة عن السواحل او شبه الجافة والصحراوية ويصحب ارتفاع درجة الحسواوة. 
ارتفاع في نسبة الرطوية بالهواء د اخل المسكن ويمكن ان يسبب ارتفاع درجة 
الحرارة والرطوبة متاعب لمنتج الفروم التجارى ٠‏ وللتغلب على هذه الظروف‌یجب 
على العربي ان يتحكم في عدم زهادة الحرارة والرطوبة بالسکن عن طريق التہوية 
السجنمايية: : 


اذا كانت درجات الحرارة خارج السکن اعلى من ۲۷ مثوية ( اطسسی 
من ۸۰ ف ) فيجب على العربي ان يلجأ الى استعمال اجهزة لخفض درجة 
الحرارة الى جانب اجہزة التبويسة ٠‏ 

ويتجه حديثا كثير من مرسي الفروج الى استعمال المسا كن المغلقة تماما 
في المناطق التي تكون فیبا الظروف الجوية فير ملائمة للانتاج وهذ | ما یعکنهسم 
بالتحكم يكفا*ة اكبر في د رجات الحرارة والرطوبة والتهوية د اخل المسكن في وقت 
واحد وبصورة مستمرة ومنتظهمسة ٠‏ 


التهوية في مساكن الفروج 
تغيير هوا* سکن الفروج امر ضرورى اعتبارا من الیوم الاول من صر 
الصوص والتهوية تمني ادخال هواء نقي للسکن واخراج الهوا* المسسل 
بالرطوبة الزائدة وابخرة الامونها وبالخبار الملوث بالجراثيم المرضية والروائح ٠‏ 
الخ ۰۰ هذا بالاضافة الى ان التهوية تسا عد على تنظيم درجة الحرارة في 


۹ 


المسيكن ٠‏ 
تهوية سکن الفروج تقم بطريقتين : 
1 التهوية الطبيعية ٣‏ التهوية الصناعية 
١‏ التہوية الطبيعيية_: 
بواسطتها يتجدد الپوا* عن طريق فتحات التوافذ الكافية لمسرور 
الهوا* من والى السكن بدون احد اث تيارات هوائية وبصورة خاصة في الفترة 
الاولى من صر الصیصسان ٠‏ 
وسرظ الرياح عامل هام جدا في صلية التبوية بهذه الطريقة فعنسد 
سكون الرياح اثنا* الجو الحار تصبح صلية التهوية بهذه الطريقة غير مجدية 
كما ان لاتجاه الرياج السائدة دوره الهام جدا في تصميم المسكن الذى يعتمد 
على التهوية الطبيعية ولهذا يجب عند تصميم مثل هذه المساكن مراعاة أن يكون 
طولها صوديا على الاتجاه السائد للرياح في المنطقة وخصوصا خلال فتسسرة 
الصيفحيث تصبح الحاجة الى تغيير هوا* المسكن في الجو الحار اكثر اهمية 
من التهوية في الجو البارد ٠‏ 
تكون مساحة نوافذ المسكن الذى یمتمد على التهوية الطبيهية تتسرواح 
مابين ؟ ‏ 5. ± من مساحة ارض‌السکن في المناطق الباردة وقد تصل هذه 
النسبة الى اكثر من ذلك بکتهر في الااجوا* الحارة ويمكن الاکتفا* ينس سبة 
٠‏ 15 × تحت ظروف القطر العرسي السورى » ويفضل ان تصمم التوانة بحيث 
يمكن التدکم في فتحها أو قفلها حسب الحاجة وتبعا لععر الصيصان وحرارة الجو 
الخارجي وشدة الرياح ۰۰ الخ وبحيث تسمح هذه النوافذ بدخول كبية كافية 
من الضو* حتی منتصف ارضية السسكن ٠‏ 
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۲ التبية الصناية : 
وفيهها تستخد م الوسائل الصناعية كالمراوج لدفم الهوا* الى د اخل المسكن او 
لطرده الى الخسارج ٠‏ 

وهناك نظامين في انشاء السا كن هما النظام المفتي والنظام المفلسق 
وتختلف التهوية الصناعية في كلا النظا مين عن يعضيما ٠‏ 

آ ‏ التهوية الصناعية في المسكن المفتوح 
السکن المنتی معناه السکن المزود يتوافذ لدخول او خريج الهواء مهيا 
ولد خول الضوء الطبيمي الى السکن ٠‏ 

ويبين الجدول التالي ( رقم ۱ ) درجات التهوية المفتوحة لسکن الفروج ' 
خلال نترة الشتا* حيث تستعمل التدفثة الصناعية للمحافظة على درجة حسوارة 
تتراوم مابين 14 ١١‏ درجة مثوية في داخل المسكن ٠‏ 


جدو ل رقم( 1( 
كمية الهوا* اللازم تغييرها في الدقيقة ( متر مكعب / لكل الف فرو ج 
درجة الحرارة د اخل السکن 
عمر ال ان صفر ‏ ۱۰ ° م 41° ۶ م 
؟ اسابیمت ۵ اسابيع ۸ 1 
١‏ اسابيع ‏ ۷ اسابیح ۱۲ أن 
۸ اسا بيع ١‏ اسا بيم ¥ ۲ 


وللتحكم في خريج هذه الكنيات من الهواء من سکن الفرج يج سب 


استعمال المراج الشافطة وهنالك احجام مختلفة من هذه المراوج والجدول 
التالي رقم( ۲ ) يساعد على اختيار الحجم العناسب والسرعة الملائمة لتحريسك 
الکمیات المختلفة من السواه ٠‏ 
جدول رقم( ۲ ) 
سرع المروحة حجم الهوا* السمکن تحريكه / دقيقة 
قطسر المروحة دورة / دقيقة قسدم کب متر مكعسب 


۸ پوصة ( *) سم ) ۱.۰ ۱۰.۰ ۷۱ 
۸ پوصة ( ٤٥‏ سم ) 0° (e‏ گر ۱۱۳ 
۶ بوصة ( 1۰ سم ) ۳.۰ ۰.۷۰۰ ۱۳۲ 
6 بوصة ( ۱۰ سم ) ۱.۰ ۱۳۰۰ کر ۱۷۸ 


نظم التهوية باستعمال المرای . : 
1 المراوح الضافطة لادخال الپوا* النظیف : 
هذه المرای يجب ان تركب بالسقف‌حول وسط السكن على ان يوضع 
تحتها الواح من الخشب تزيد قليلا عن حجم المروحة لتوزيم الهوا* النظیسسف 
الد اخل من فتحة السقف ۰ فيد خل الهوا* وينتشر في ارجا“ العنبر ليخرج بعد 
ذلك الهواء الفاسد من الفتحات الجانبية أو النوافذ الموزعة بالسکن كنا هو 
موضح في الرسم التالى : 


السقطالتالي : 


ويجب ان تكون النوافذ المستطيلة الشكل على ابعاد لاتقل من ۳ امتا ر 
من بعضها البعض ۰ 

كما ان هنالك نظام آخر لدخول الهواء بالعرای الضافطة وتو يه 
د اخل السکن بواسطة انهوب قطره اكير قلیلا من قطر المروحة وتمتد من السقف 


الى اسفل حتى ارتفاع ۱۰ سم من ساكب 

سل الفرشة كنا في الرسم التاليي ]سر ۱۳۳۹ 
۲- المرایم الشافطة لطرد الوا" الفاسد : 

تركب هذه المرایم على احد الجوانب الطولية للمسکن وهو الجانب فير المعرض 

لاتجاء الرياح السائدة وتثبت المرای على مقربة من السقف لكي تطرد الهسواه 

الفاسد الساخن والرطب الى خارج السکن اما الهوا* النظیف‌وفتحات دخو ل 

الپوا* الذ ی سيحل محل الپوا* الفاسد فيد خل عبر فتحات في الحاتسسسط 


ا ؤ ١‏ ل 5 1۳ 


وهذه يجب تغطيتها بحواجز ضد التيارات المعاكسة لمنع دخول الهوا* 
منها او الطیو ر اليرية في حال توقف المراوج الشافطة عن العمل ٠‏ 

وتحسب مساحة فتحات خروع الپوا*( النوافذ )على اساس‌تصف متسر 
مربع واحد مقابل كل 17 مترا مكعبا من الهوا” الخارج من د اخل السسكن 
في الدقيقة الواحدة ٠‏ 

ویجب ملاحظة ان تكون اجپزة ضبط المراوح بالنسبة للحرارة على ارتفاع 
متر ونصفمن سطع الا رض وعلى بعد ۲ امتار من الجدران والاواب والتوافق 
والمسسراوح 

حسساب صدد المراوح وطاقتها بالنسبة لمساحة السکن : 
يحسب مجموع طاقة المراوح با'نسية لانتاج الفرج على اساسان كل فروج 
( حتى عر ۸ اسابیع ) يحتاج الى تغییر الوا" بمعدل 1 7 متر مكعب فسسي 
الدقيقة الواحدة في فصل الشتا*( یوازی ار ۳ متر مکعب في الساعة ) او > ار * 
متر مكعب في الدقيقة الواحدة صیفا ۰ ولحساب عد د المرای وطاقتها اللازمة 
في مسکن فروج یسترشد بالمثال التالي : 

مسکن للفروج ایماده ۱۱مترا × ۷۰ مترا يتسمل ۱۰ لاف فسروج 
او بععدل ۱۲ فروج بالمتر المربع لحساب التهوية اللازمة فيه بحسب : 
١س‏ حيث ان كل طير يحتاج الى > ار ۰ متر مكعب في الدقيقة للتهوية صیفا 
لذ لك فحجم الپوا" اللاز,‌تفییره بالسکن ‏ ۱۰۰ متو مکمب ٠‏ 
05 بما ان السافة بين المرای يجب ان لاتقل عن عرض المسکن لذ له 
فان المراوح اللازم تركهبها یترایم عددها بين ١‏ / راوح 


۳ وعلى ذلك فيجب أن تكون طاقة كل مروحة ۳ متر مكعب / دقيقة فسي 
حالة تركيب ١‏ مراوح فقطاو ۲۰۰ متر مكمب / الدقيقة في حالة استعمال ۷ مرا 

لذلك يجب اختهار مراوح ذات طاقة تكون قريبة من احدى هاتين الطافتین 
وشرا* العدد اللازم منها ٠‏ ومن الجدول السابق رقم ( ۲ ) نری ان المرايج 
دات قطر ؟ بوصة ( ۱۰ سم ) وسرعة ۱۰۰ دوره / دقيقة طاقتبا تریبة من 
الطاقة المحسوبة على أن يوحن منها ۷مراوح توزع‌علی طول المسکن ٠‏ 

حساب مساحة الفتحات( النوافذ ) اللازمة لدخول الهوا* للمسكن : 
يحسب لكل ثلاثة امتار مكعبة من الوا" مساحة نصف‌متر مريع من الفتحات وطسى 
ذلك فمساحة الفتحات اللازمة لدخول كمية الهواء اللازم للسکن كما في هذا 
المثال ۰ سد 5 × در = آر۲۳ متر مریم ای‌یمکن عمل ١‏ نوافل مساحة 
كل منها 1ر۲ متر مریم او ٠١‏ نوافذ مساحة کل منها آر ۲ مترمريسم ٠‏ 

نظام تشفیل المسراوح : 
لايمكن تشغيل المراوح بصفة مستديمة بل تنظم للعمل على فترات حتی لايور 
تشغيلها المستمر على درجة الحرارة المطلوب توفیرها د اخل المسکن وخصوصا 
في فصل الشتا* عند استعمال التدفثة في المسکن ووجود الجو البارد خارج 
الس كن ٠‏ وعلى ذلك فيتوقف تنظيم معإيرة التشغيل الالي للمراوح علسى 
درجة الحرارة خارج المسكن وتستعمل ساعة توقیت الية لهذا الغرض تعمل 
كهربائيا ویمکن ضبطها مسبقا في د ورة صل للمراوح تتوقف على الرفبة في سرعة 
تبديل الہوا* حسب الضسرورة ٠‏ 

ولتعيير هذه الساعة الالية يجب معوفة كمية الپوا* المطلوب تمییرها في 
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الد قيقة الواحدة بالمسكن ٠‏ ويبين الجدول التالي رقم ( > ) نظام التهوية في 
مسكن الفروج درجة الحرارة فيه 18 7١‏ فود رجات الحرارة في الخارج 
مختلفة ٠‏ 
جدو ل رقم ( > ) كمية الپوا* اللازمة لكل الف فروج 
درجة الحرارة د اخل المسكن 
صر الفسروج ۰ مهاف ۰ سد ۵ ف 


يوم ب ۲ أسابيم *ر ) متر مكعب / د قيقة ۷۸ متر مکمب / دقيقة 
۳ سمه اسابيم ۰ درا متر مكعب / دقيقة ۷ ۱۲متر مكعب / د قيقة 
ه ”7 أسابيم ٠‏ ٠ر17‏ متر مكعب د قيقة كر ۲۵ متر مكعب / دقيقة 
۷ ا اساییع ۰ ۲۱ متر مکمب دقيقة له كر1؟ ؟ متر مكعب / دتهقة 
فمثلا الطیو ر التي بعمر ه ب 7 اسابيم اذا كانت درجة الحسسرارة 
خارج المسكن مابين 5٠‏ ۱۵ فيحتاج کل الف‌فروج في السكن لتغيير 
١كره‏ ۲ متر مكعب / دقيقة وطی ذلك فنحتاج لتغيير هوا* المسكن کة 
تساوى ۹٤ر٥۲‏ × ٠١‏ = ١ر184‏ مترمكمب / دقيقة وحيث أن الطاقسسة 
لا جمالية المطلوية للمراوح شتا* هي في حدود ۱۰۰ مترمكعب في الدقيقسة 
فیمکن تشغيل نصفعدد المراوح حيث الحجم اللازم تغييره من الهواء هو 
۰ متر مکمب /دقيقة (أو تشغيلها كلها بسرعة بطيئة ) وتكون بنسبة 1ر٤١٠‏ 
ای بنسبة ٠١‏ × تقريبا من هذه الطاقة ولذ لك فنضيط الساغة الالية بحيث تعمل 
اربع د قائق ونصف کل عشرة دقائق و تتوقف مد 5 خمس‌د قائق ونصف تعود بعد ها 
للعمل آلیا في دورة ثانية وهكذا د واليك 0 
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الرطوية بالمسكن والتخلص من الزائد منبيا 
المسکن الرطب مضر للصیصل ن ٠‏ وتنشا الرطوبة المرتفعة فاليا نتيجسة 
التد فثة وعد م كفاية التهوية فيو“دى ذ لك الى ارتفاع د رجة الرطوبة النسبية التي 
تساعد على تکاثر البکتریا الطفيلية والطفیلیات الضارة للصیصا ن ۰ 
يجب اختیار الرطوية النسبية بمساکن الفروج والتأکک من انها تتسراوح 


حيث يود ی ذلك الى جفاف الریش وتقصنه ويعطي للصيصان مظبر يز 
ویعرضیا للاصابة بالا مراض الجلدية وخصوصا في حالة استممال الفحم او الكا ز 
او المازو ت كمصد ر للتد فقة خلال فترات الجو الجاف بمنطقة ما وفي هذه الحالة 
ينصح بزيادة رطوبة جو المسكن ۰ اما في حالة جفاف‌جو المسکن فیجب رفع د رجة 
حرارئة اكثر من المقر ر وخصوصا في الجو المارد لتأمين راحة الصیصان ٠‏ 

اما الرطوية المرتفعة بالسکن ومنشوها البراز الذ ی یحتوی ماسى 
۸۰-۰ # رطوية ومياه الشرب وانسکابها اثنا* شرب الطیو ر وهوا * الزنیسر 
الناتج عن تتفس الطيو ر فانها تو"د ی الى ترطیب الفرشة وبالتالي تهيئة البيشة 
الملائمة جد! لتکاثر الجراثيم المرضية وانتشار الطفيليات الد اخلية بسرهة واذا ما 
بلغت رطوبة الفرش2 ۲۱ 2 ( من الوزن الجاف) فان ذلك یود ی السسسی 
تصلیها وصعوية تقليبها ولذ | يجب حفظ الرطوبة النسبية بالسکن في حسدود 
10-۰ × اعتبارا من الیوم الاول من صر الصیصان حتى صر ۸ اسایسسیم 
وهو اقصى عر يتم عند تسویق الفسروج ٠‏ 

وان زيادة الرطوبة عن هذا الحد يمكن التحكم فيا عن طريق التهويسة 
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بالمسكن اما بواسطة التهوية الطبيعية ای بواسطة دخول الهواء وخروجه سن 
نوافل السکن طبيعيا أو بواسطة استعمال المراوح الكبربائية ٠‏ 


ويجب ان تكون استطاهة المراوح .التي تركب بالمسکن تمكلها من تغییسسسر 


( ۷٠ر٠‏ مترمكعب ) لكل 1ه كرء کغ‌من وزن الجسم الحي في الدقيقة الواحسدة 
عند صر ۸ اسابيعوهي فترة نهاية التسسمین ٠‏ 


آم 


- 


( انظر التهوية يساكن الفروج ) 
ساكن الفسروج 

پراصی عند اختيار الموقم النقاط التاالية : 

رخص ثمن الارض ويفضل احیانا الاراضي الخفيفة لجفافها وحسن 

التصرفبها ورخص ثمنها عن الاراضي الزرامة الماديسة ٠‏ 

يفضل البعد عن المناطق الاهلة بالسكان او التي ازدحمت بعمایسسات 

تربية الطیو ر ۰ ويفضل ان تكون بعيدة عن مناطق ببااشجار قد تاو ی 

الطيور اليرية اليها ٠‏ 

يجب أن يتم اختیار الموقع بحي ث ايكون على طريق زراي جيد ومد 

كما يجب عمل شبكة طرق د اخلية بالمزرعة لسهولة النقل والحركة ٠‏ 

يجب عمل رسم تخطيطي لمواقع المساكن بالمزرعة قبل البد* في بنائها 

على أن یرای في التخطيط الاتي : 

آ = اتجاه المسكن بالنسبة لاتجاه الريا ح السائدة بالمنطقة وفي حالة 
عدم استعمال التهوية الصنانية ( المراوح )يكون اتجاه المسكن 
عموديا على اتجاه الرياح السائدة في الصيف اما في حالسة 
استممال المراوح الكهرهائية كوسيلة للتهوبة فيكون اتجاه السکن 
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موانها لاتجاه الرياح السائدة ء 
بات يجب أن تسح الابعاد بين المساكن ويعضها البعض بتپوية جيسد 1 


وبحيث لا تقل هذه الا بعاد عن ۲۰ مترا بين كل مسكن وآ خو ٠‏ 
يجب تنفيذ شبكة المياه وشيكة الصرف‌والکهربا" قبل البد* بینا* هذه 
الساکن ٠‏ ونظرا لان الهد ف الاساسي من أقامة سکن لتربية الفسروج 
هو حماية الصيصان من اعد اشها الطبيعية ثم لتبيثة جو ملائم يعكنها من 
المعيشة في حالة صحية جهدة لذ لك يجب انشا* السكن الذى یحقسق 
الحماية والجو الملائم للنمو والانتا ج الذى تتراوح درجة حرارته بيسن 
ب 16 "مثوية( ۵۵ - 18 ف ) ولهذا يجب أن تدرس‌درجسات 
الحرارة بالعنطقة صيفا وشتا* ليلا ونهارا ود رجات الرطوبة النسبية 
بالمنطقة واتجاهاتها السائدة طول العام ود رجة سطو ع الشمسوزوايا 
ميلها صيفا وشتا* ۰۰۰ الخ حيث انها جميعها عوامل موثثرة على شكل 
البنا* ونو ع المواد المستعملة فيه ودرجة العزل الحرارى ومساحة فتحات 
التهوية بالسكن ۰۰۰ الخ ۰۰ 


طريتة الحضانة الارضية ٠‏ 


س 


هذا ويوجد نون من الساکن التي تستعمل ني انتا 94 الفروج 0 
المساكن العادية او المغتوحة 5 المساكن المغلقة أو المقفولة ٠‏ 


المساکن العادية او المفتيحة : 


توجد انوا عمختلفة منها وتعتبر كلها مرضية من ناحية الانتا ج الا انه 


من السعب جد | اختيار احد هما وتسميته بانه افضل نوع تحت جميع الظسروف 
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حيث انه تختلف درجة ملائمة المسكن بعملية تصمین الصيصان باختلاف الظروف 
الجوية الخارجية في الصيف والشتا* بنفس المنطقة » ومع ذلك فبنالك تراد 
عامة يجب مراعاتها عند انشاء مسكن لانتا ج الفروج ‏ : 
١‏ يحصي الصیصان من الاعدا* الطبيعية من طيو ر بوية ‏ فثران ب 
تعابين 30-05 ال 8 
١‏ ان تكون التهوية فيه كافية وبدون تعويض الطيو ر لتيارات هوائية 
مباشرة وخصو صا خلال الفترة الاولى من صرها ٠‏ 
وقد تتم التهوية بالطريقة الطبيعية ( ای بدخول الهواء طبيعيا مسن 
طریق فتحات او شبابيك وخروجه من نتحات اخرء, ) او ان تتم الت هوية 
عن طريق استعمال المراوح الكهربائية وهو الاسلوب الاكثر انتشساوا 
في الوقت الحاضر ويمكن ان يتم ذلك بطريقتين : 
آب مراوح لادخال الهواء النظيف الى العنهر * 
ب مراوح لطرد الهواء الفاسد المشحون بالرطوبة من العتبر وفي 
كلا الحالتین يستلزم الامر وجود فتحات او نوافل موزعة بالبنسا* 
لخروج الهوا* الفاسد في الحالة الاولى ولد خول الهوا» النظيف 
في الحالة الثائنية ٠‏ 
( انظر التبوع ) 
وعد م التهوية السليمة في مساكن الفروج يود ى الى ارتفاعنسبة الميكروهات المسببة 
للامراض وعلى الا خص ميكروبات الجهاز التنفسي وتكون النتيجة ظهو ر حسالات 
حادة من الامراض التنفسية وارتفاع نسية النفوق ٠‏ 
ويفضل نظام التهوية الصناعية بالمناطق التي يسود فيا الجو الحسار 


۲ ۰ 


فترة طويلة من السنة حيث انه بواسطة التہوية الصناعية يمكن تجديد هواه 
السکن يكفا* اكير كما يمكن خفض درجة الحراوة د اخل المسکن يسرعة اكير 
وخصوصا عند استعمال اجهزة التبريد الصحراوية التي تعمل بنظرية خفسض 
درجة حرارة الجو من طريق التبخر ٠‏ 

ويفضل المسكن المستطيل الشكل عن المریم بسهولة تشغيله وخدمشسه 
وتپویته ۰ وعاد 2 يخصص للعتر المرب من مساحة السکن سسوم 
صيفا او ۱۲ - ۱6 فروج شتا" بالسکن الماد ی او المفتوح ۰ 

ويوضع عد د الصیصان الملائمة لمساحة السکن ابتدا* من عر یوم وحتی 
التسويق د اخل السكن دون اللجو* الى تقل الصيصان من مكان الى/خر تبعسا 
لتقد مما في العمر أو كبر حجمها حيث ان صلیات نقلها توتف‌نموها لغترة مسن 
الزمن نتيجة لهذه العملية ٠‏ 

ويفضل التحضين الارضي واستعمال الحاضنات المزودة بعظلة والتي توضسم 
على الا رض والمصد ر الحراری اما الکهوبا* او البوتافاز لسهولة تشغيلها ٠‏ وتترايع 
سعتها بين ۱۰۰۰-۰۰۰ صوص لكل حاضنة 

( انظر التدففة ) 

ومن الامو ر الاساسية في بنا” مساكن الفروج مراعاة تكلفة البناء ود م 
الاسراففي تکالیفه ومراعاة ان يكون استهلاك المبنى لايزيد عن 1ب ۰ ۲ سنة 
المساكن المتفلسة : 

وهي اساسا مسكن عاد ی ولكن بدون نوافذ ومعزول عزلا تاما عن الجو 
الخارجي وتنظيم د رجة الحرارة والرطويةوالا ضا2 والتهوية فيه بالطرق الصنامة 
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آليا ٠‏ وتستعمل كمواد عازلة للسقف‌والجدران مواد كالصوف الزجاجي أو الغلين 
e‏ حسب دوجة العزل المطلوية ٠‏ وقد بدا المربون في كثير مسن 
البلاد في انشاء هذه الساكن بالرغم من ارتفا ع تكاليف انشائها لما لسوه فيها 
من افضلية على المساكن العادية خصوصا في المناطق التي بها تفاوت كير 
في درجات الحرارة والرطوبة مما یو ى فالها الى الا ضرار بصحة الطيور * 
والمسکن المقفل اذا امكن التحكم في درجة حرارته فاله يكون عاملا هاما في 
تحسين الكفا"ة الغذائية للطيو ر ( كفا التحويل الغذائي ) ويو“دى الى 
تجانس الطيو ر الناتجة فيما بينها عند تسويقها ويمكن تربية ۱۵ - ۱۸ فسروج 
بالتر الم الا داخل هذا التوعمن الساكن ٠‏ 
كميات العلفوتوزيعيه 
اليوم الا رام ا 
تستعمل الكرتونات التي ورد ت فيها الصيصان كاواني لتقديم العلسف 
لہا بعد تعديل جوائيها الاوبعة وخفض ارتفاعها الى ۲ - ۳ سم يقطع هذه 
الجوائب بسکین حاد اما اذا لم تتوفر هذه الكرتونات فيمكن الا ستخد ام اطبا ق 
خشبية ذات جد ر منخفضة بالا رتفاع السابق وتوضع‌هذه الكرتونات او الصناديق 
الخشبية عند حافة الحاضنة الارضية ويوضع فيها حفنة او حفنتین من العلسسف 
٤‏ أو ه مرات يوميا تبما للاستملاك ۰ 
اما بالنسبة للمعالف التي سوفتستخدم فيما يعد لتقديم العلف‌سوا؟ 

كانت مفتوحة او مخروطية فيجب ان تركب قبل وصول الصيصان للسكن حتسسى 
تستخد م بالتغذية تد ريجيا بعد بضعة ایام ٠‏ 
اليوم الثاني : 


۳ 


روط 


تعد العمالف‌سانة ٠١‏ الى ٠١‏ سم عن حافة الحاضتة الازضية 
مح الا ستمرار بتقدیم العلفعلى د فعا تصغيرة عدة مرات بومیا ٠‏ 
الوم الثالث والرايم : 
جد سات وطن طرق ی 
من حافة الحاضنة الا رضية » تترك الصيصان لتستهلك جمیم العلف المقد م اليا 
على ثلاث مرات بومیا ٠‏ 

ويحسب لكل صوص مساقة ۲ سم هن حافة هذه المعالف خلال الاسبوعين 
الا ولین من العمر ثم تزاد المسانة الى * سم خلال الفترة من ؟ ب ۸ اسابيمع 0 
اليم الخامس_: 

تبعد المعالفمرة اخری الى مسافة ابعد في الوقت الذىيتم فيه ايعاد 
الحواجز الد ائرية التي تقام حول الحاضنات الارضية ٠‏ 
اليوو,العاشر : 

يتم رفع الحواجز الد ائرية التي اقيمت حول الحاضنات الارضية وفي تفس 
الوقت یتم توزيع المعالف في انحا“ مختلفة من المسكن بصورة منتظمة ويبد] استعمال 
الممالف الا لية اذ | توفرت بالسکن مميقاء المعالف الاولی التي لا ترفع الا بعد 
ان يتم تد ریب الصیصان على التغذية على المعالف الجديدة ٠‏ 

اما نظام التغذية في انتا ج الفروج فيعتمد على التغذية الدائمسة او 
المستمرة ای يجب توفير العلف امام الصيصان بصورة د ائمة طول فترة انتاجها ٠‏ 


۲۳ 


كميات العلف التي يستبلكها الفرج في الاعمار المختلفة 
العمر كمية العلف الستهلك (غرام) متوسط وزن الغروج كنا التحويل الغذ ائي 


۱ 34 34 ۸21 ۰۷ نف 
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ملحوظة : اخذت هذه المتوسطات في محطة تجارب نیوها ميشير ( وتختلف 
النتائج باختلاف ظروف الا نتا ج مثل السلالة ونوع الملف‌ونظسام 
التربية ۰۰۰ الخ )وهذه المتوسطات تعتبر متوسطة ۰ 
كمية العلف بالکیلو غرام لانتاج كيلو غرام واحد من الوزن الحي ٠‏ 
اعلاف الفروج وتوفیتپسس | : 
یحتاج الفروج في تغذیته الى عدد كبير من العناصر الغذائية ٠‏ 
وهئالك بحوث كثيرة تهد ف الى تقدير الحد الا دنی للاحتياجات من كل عنصر 
من هذه العناصر لكي تنمو الطيو ر بحالة جيدة وباقل التکالیف خصوصا وان كلفة 
العلففتشكل وحد ها نسبة كبيرة من اجمالي تكاليف انتاج الفروج قد تمل 
۲ 


الى ثلثي هذه التكاليف ۰ 
كما انه قد اکتشفت بعض المواد التي اذا مااضیفت الى علائق الطیو ر 
فانها تساعد على سرعة تموها وبلوفها الوزن المطلوب في اقصر وقت واقل تكاليف 
ممکئین وقد تساعد هذء المواد على تحسين خواص العليقة او زيادة هدى 
الاستفادة منها وتسمى هذه المواد بالاضافات الغذائية وتقسم عادة الى : 
اكت مجان ات جو + 
مثل الینسلین والکلو ر نتروسیکلین والباستراسلین ۰۰۰ الخ وتضساف 
بنسبة ضثيلة > ب ۱۰ فرامات للطن من العليقة ٠‏ وضد تفش بعمسضص 
الا مراض او تحت ظروف بيئية غير طبيحية قد تستعمل بن هة 
۱۰۰ ب قرام للطن من الي ۱ 
بس مضاد ات الكوكسيديا : 
وتضاف للعلائق لتمنم او تقلل الاصابة بعرض الكوكسيديا الذى يصيسسب 
أمعا” الطیو ر ويسبب نسبة عالية من النفوق بين الصيصان ٠‏ وتضاف هذه 
المواد اما لماه الشرب او للعليقة ٠‏ 
ومن المواد التجارية الستعملة لهذا الفسرض : 
سلفا كوينوكسالين ‏ نیکرازین - اميوول ‏ هس ب ۳ - زوالين ۰ 
ج مضاد ات التأكسد 
وهي مواد كيماوية تضاف للعلائق لتمنم أو تقلل من سرعة تزنخ الد هسون 
التي توجد بالعليقة والتي يود ى تزنخها احيانا الى عدم استفادة الطيور 
من بعض العناصر الغذائية في العليقة او من بعض الفيتامينات الهامة 
یی | ۰ 


ومن المواد التجارية المستعملة في هذا المجال مادة يعلق عليها 


د ب المواد الزرئيخية : 


وهي مجموعة من العرکیات تستعمل كمنشطات للنمو وتأثيرها مشاه 
للمضاد ات الحيوية وتستعمل بنسب فليلة ۰ حيث ان زيادة تسیتسسا 
ذو تأثير سام ۰ 

وقد أثبتت بعض التجارب أن استعمال هذه المواد مع المضادات 
الحيوية ينشط النمو بد رجة اكير من استععال احد هما على اتفراد وار 
هذه المواد استعمالا هي حامض الارسائيلوك الذى یستعمل بنسبة 
۰ غرام في الطن او حامض الارسونيك بنسبة ۵ غ في الطن ۰ اما 
العناصر الغذائية الرئيسية في العليقة فتتلخص فيما يلي مع نبذة 
مختصرة عن کل نوعمنببا ٠‏ 
الما" : 


وهو من اهم المناصر الضرورية للدواجن وتختلف كمية المياء التسسسي 
تستهلكها الطیو ر تبعا لعمرها ودرجة حرارة الجو » فمثلا يحتا ج الطير 
للما* في درجة حرارة ۳۵ مئوية ضعف الكمية اللازمة في درجة حرارة ۲۱ 
مثوية ٠‏ وعدم وجود مياه امام الصيصان لبضعة ساعات قد يكون له تأئیسر 
بالغ الضر ر على الاتتاج ٠‏ 

كما ويجب مراعاة ان تكون درجة حرارة الما العقدم للطيسور 
وخصوصا في الجو الحار حوالي ۲۱ مثوية ٠‏ 

وتستهلك الطیو ر في المتوسط الكميات العبينة بحذ ا* الاصار 
المختلفة في اليوم : 


۳۹ 


الاسبو عالاو ل سم 
الاسبو ع الثاني ۵ سم؟ 
الاسبوع الثالث  ٠٠‏ 
الا سیو عالرايع ۶ سم۲ 
الاسپو ع الخامس ‏ ۷۰سم 
الا سیو ع السادس سم 
الاسیو عالسايم ۰۰اسم۳ 
الاسبو عالتامسن ‏ ۱۱6۵سم۳ 
الیروتینات والا حماض الامينية : 
تعقيد | تسمی بالا حماض الامينية ٠‏ 
ویجب ان تحتوی علائق الطيو ر على قدر مناسب من البروتین وعلی نسسبة 
معينة من بعض الا حماض الا مينية الضرورية للطیو ر نظرا لد م قدرتها على 
تكوينها ني اجسامپا وتسس احماض أمينية اساسية وعد د ها ۱۲ حامض اميني ٠‏ 
ويمكن الحصول على اعلى نسبة من النمو عندما تحتوى العليقة على هذه 
الاحماض الامينية بكميات متوازية ٠‏ كما أن النقص في ای حامض أميني من هذه 
الا حماض الا ساسية یور على معد ل التمو بالنسية للصيصان ٠‏ وكذلك فان 
الزيادة الكبيرة في بعض هذه الاحماض الامينية قد يسهب تأخير النمو ٠‏ 
ويلاحظ ان اضافة المضاد ات الحيوية للغذ ا* يقلل من احتياجات الدواجن 
للاحماض الامينية ولا برجم هذا الى تغيير في احتياجات الطيور ٠‏ ولكنه قد 
يرجع الى تأثیر المضاد ات الحيوية على نشاط ونمو البكتريا الموجودة في القتساة 
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المضية ٠‏ والى مساعدتها في عملية امتصاص الاحماض الامينية في القنساة 
البضية ٠‏ 
وتختلف احتياجات الطبو ر للبروتين تبعا للعمر والانتا ج فاحتهياج 
الصيصان الصغيرة من البروتين في الا ساییم الاولى من عمرها يزيد عن احتهاجها 
فسي الفتسرة التالية نظرا للزيادة في معدل النمو في الفترة الاولى ٠‏ 
وتنقسم مادة البروتين في الغذاء الى مصادر نباتية مثل انواعالاكساب 
المختلفة ٠‏ ككسبة الفول الصويا »والسمسم »والکتان »والقطن »وخلافها ٠‏ 
والى مصادر حيواتية مثل مسحوق السمك ومسحوق اللحم وسحوق الد م والليبسن 
المجفف ۰۰۰ الخ 5 
وللبروتینات من المصادر الحيوانية اهمية كبيرة حيث انها تحتوى على نسبة 
عالية من الاحماض الامينية الاساسية وبصورة اكبر اتزانا مما هي عليه في 
البروتينات النباتيسة ٠‏ 
۲- الكربوهيداتوالدهون : 
وهذه تستعمل في الجسم اساسا كوقود او كمصدر للطاقة ويخزن الفائض نبا 
على هيئة د هن في الجسم وتنقسم الكربوهيد ات الى قسمین ؛ 
1 ب ذائبة : وتتكون من النشويات والسکریات القابلة للامتصساص ۰ 
ب _اليافخام : وهي مواد خشنة لاتستطيع الطبو ر هضمها ويجب ان لاتزيد 
نسبتها عن حد معين ني علائقهيا ٠‏ 
وتعتبر الد هون مصدرا غنیا للطاقة تعادل قيمتها الحرارية سب ۲ 


ضعف القيمة الحرارية للکربوهید رات وان اضانة الد هون للعلائق يزيد مسسن 


۸ 


a 


كفا*تها الغذائية ويحسن في بعض الحالات من خواصها ود رجة استسافت ا 
ولكن بشرط اضافة مادة مضاد ة للتزنخ او التاكسد في المليقة كنا يزيد ني 
بعض الحالات من معدل الئمو ٠‏ 

: الفیتامینات‎ ٤ 
وهي مواد توجد في معظم الافذية الطبيعية بكميات ضئيلة جد | وتعتبس سر‎ 


الفیتامینات التالية ضرورية للنمو وللمحافظة على الحالة الصمحيسة ٠‏ 


آ د اهناك ومجموفة فيتامين ب( ب لوب ۲ مب 1 مب ۱۲ ) 
ثم النياسين والبنتوثنيك والكولين وحامض الفوليك »وضد تكوين العلائق یجسسب 
أن یرای توفير الفیتامینات بكميات تزيد هن الحد الاد نى للاحتهاجات الغذائية 
للطيو ر لضان توفير القدر اللازم منها في العليقة وكذ لك لتعويض الفقد نتيجسة 
التلف او الفساد او التخزين الطويل وخصوصا نيتامين ۲ ون 

0 -الاملاح المعد يت : 
للأملاح المعدنية ادوار متعددة في اجسام الطیو ر فبعضها یدخل في تکوسن 
ال عظام والانسجة وبعضها ضروری لا فرازات الا تزیمات والهومونات ٠‏ واهم الاملاح 
الواجب توافرها في طائق الطیو ر -- الکالسیوم - الفوسفور ‏ الصودیوم ‏ ل 
المدغنيز - الیود. -- المغنسيوم ‏ الپوتاسیوم ب الكبريت ٠‏ وکذ لك بعض المعادن 
النادرة مثل الحدید - التحاس - المولید تیوم ب السيلينيو, ‏ الزتن له 
ویو“د ی نقص بعض هذه الاملاح الى ضعف في النمو او امراض مرضية معينسة 
تظپر على الطيور ٠‏ 

يمكن للصیصان ان تبقی بدون اكل لمدة ۷۲ ساعة بعد الفقسولكن يجب 
البد * في تغذيتها بعد فترة لاتزيد عن 7 - ٤۸‏ ساعة بعد الفق‌جتسی 

۳۹ 


لاتشعر الصيصان بالجو ع فتبدأ في التقاطمواد ضارة من الفرشة قد تسیب لها 
التهاب في الحويصلة ٠‏ 

ونظرا لسرعة نمو الصيصان المتخصصة في انتا ج اللحم( الغروج ) لذ لك 
يراعى في علائقها ان تكون با نسبة مرتفعة من البروتين وذ ات طاقة حرارية 
كبيرة وبقد م لها العليقة بصفة مستعرة ليلا ونهارا مع استعمال الاضاءة الصناعهية 
خلال الليل ۰ 

ويفضل أن تحتوى العليقة التي تقد م للصيصان خلال اليومين الا ولیسسن 
من عمرها على ١1‏ ۲۰ 7 بروتين وندأت طاقة حرارية تتراوح سن 
۰۰ -- ۲۸۱۰ سعر بالکیلو غرام الواحد من العليقة ويفضل ان تكون العليقة 
مشكلة في صورة حبهبات ويضاف اليها حصى ناعم او رمل خشن ٠‏ 

وابتدا* من اليوم الثالث وحتى الاسبوع الخامس من عرها يمكن ان تعطی 
العليقة الناععة على ان يضاف الى سطحها الرمل الخشن مرتين او ثلائة في 
الاسبو عتبداً بنسبة ۱۰۰ غرام اسبوعيا لكل مائة صوص وتزد اد الككئية 
5 اسبوي ا 

ويفضل كتير من المربين ان تحتوى العليقة خلال هذه الفترة على نسهسة 
بووتين تتراوح هابين ۲۲ ب ۲۲ + ولا يجب ان تزيد نسبة الاليافالخام في 
علاگق الفرو ج عن 6 * ويمكن أن تحتوى على نسبة دهن ١‏ ) # او اكثر 
لزياد ة الطاقة الحرارية للعليقة خلال فترة التسمین السریم ۰ 

وينصح المربي المبتد ى“ بشرا* علائقه جاهزة ( مخلوطة ) من مصدر موشسوق 
فيه ولا یتصح بشرا؟ المكونات المختلفة للعليقة بهد ف تشكيل وتکوین عليقة مخلوطة 
الا ان! كانت لديه امكانيات كافية للقيام بعمليات الخلطوفي هذه الحالة ينصح 


۳۰ 


بشرا* العلف المركز من مصدر موثوق واتباع تعليمات هذ ! المصدر بخصوص نسب 
خلط العلف المركز مع المواد الاخرى كالحيوب او خلافه وذلك كل دق ٠‏ 
انوا عالمعالف والمتاهل واحجاميا 
المعالف : 

١‏ يستعمل خلال اليومين الاولين من عر الصيصان الكرتونات التي وردت 
فيها الصيصان كمعالف( واحدة لكل ۰ صوص ) أو يستعمل صوائي 
خشبية ذ ات حافة منخفضة ارتفاعها ۲ - ۳ سم ٠‏ 

05 ابتداء من الیوم الثالت الى اليوم العاشر يمكن بالا ضافة الى هس ذه 
الكرتونات استعمال معالف بطول متر مجهزة بسلك افقي یعنم السیضا ن 
من‌الد خول الى داخل المعلف »على أن یخصص ۰۰ سم من طول المعلف 
٠ 0‏ سم من كلا الحافتين ) لكل ٠‏ صوص ۰ وترفم الکوتونات تدريجيا 
واحدة بعد الاخرى وتستبدل بهذه المعالف خلال هذه الفترة ٠‏ 

۳- بعد اليوم العاشر وحتى نهاية الاسبوع الثالث من عر الصيصان تخصص 
مسافة من حافة المعالفمقدارها ۲ سم لكل صوص ويستخدم خلال هذه 
الفترة عدد من المعالف مابين ٠١‏ - ۲۵ معلف لكل الفصوص كبسل 
منها بطول ۱۲۰ سم وصق المعلف ۱۰ سم ٠‏ 

06 وابتد !* من الا سبو ع الرایم‌وحتی الاسبوع الثامن يخصص مسافة من بجافسة 
المعالفمقد ارها * - ۷ سم لكل صوص وذ ات ارتفاع اكير من المعالف 
السابقة ویمکن استعمال المعالف المتحركة ای يمكن رفعها او خنضيا 
حسب صر الصوص - كنا انه لاينصح باستعمال المعالف الالية المتحركة 
الا انا زاد عدد الطيو ر العرياة بالمسكن الواحد عن ۰۰) فيسروج 


1 


على الاقل حتى يكون استعمال هذه المعالف اقتصاديا ٠‏ وكلما زاد عتسدد 
الفراريح بالسکن كلما كان استعمال المعالف الالية اكثر اقتصاد! وانسب لعمايسة 
انتاج الفروج ٠‏ 


اب 


1 


- 


المناهمل : 

تملا" مناهل من الہلاستيك سعة لتر او لترين من الما* لكل ۱۰۰ صوص 
وتوضم في المسكن المدفا قبل وصول الصيصان بارهم وعشرين ساعهمة 
وتستعمل هذه المناهل لمدة الايام العشرة الاولى من صر الصيصان ٠‏ 
ابتد ا* من اليوم الثالكيضاف الى المناهل اعلاه متهلين آخرين سسعة 
كل منهما ۵-۲ لترات لكل ۱۰۰ صوص ويمكن استعمال مثل هذ ه 
الشاهل نورا ابتدا* من اليوم الاو[. من صر الصسوص ٠‏ 

اعتبارا من اليوم العاشر یفضل استعمال مناهل آلية بععد ل منهل واحسد 
لكل ٠٠١ 15١‏ صو ص ويمكن رفم المناهل البلاستيك تدريجيا لتحسل 
محلها المناهل الالية وذ لك خلال الاسپومین الاولين من صر الصيصا ن ٠‏ 
على ان يخصص لكل ٠٠١‏ صوص 5ه سم طولي من المثاهل ۰ اما فسسي 
الجو الحار تیخصص لكل ٠٠١‏ صوص ۱۸۰ سم من العتاهل ٠‏ ويوجه عام 
يجب ان لاتزيد المسافة التي تقطعها الطیو ر للوصول الى المناهل اککسر 
من ۳ متر ٠‏ كما يجب غسيل هذه المناهل وتطهيرها يوسا ٠‏ 


كميات المياء المستببلكة ( انظر اعلاف الفروج ونومتيا ) ٠‏ 


۳۲ 


نظا الاضا*ة في انتاج الفسروج 

تحتا ج الصيصان المرياة لانتا ج الفروج الى اضاءة مستعرة طوال فتسرة 
التسمین حتى تصل الى اقصی وزن خلال اقصر فترة ممكنة »الا ان الابحساث 
التي اجريت في هذا المجال تتصم بالاضا"ه لفترة ٠١‏ ۲۲ ساعة يومها تتبعها 
فترة اظلا م قصيرة ۲ ب > ساعاتحتى تتعود الصيصان على الظلا م فلا یود ی 
انقطاع التيار الكهربائي الفجائي الى تجمیح الطیو ر طی بعضها مما يوت ی 
الى تفوقيبا ٠‏ 

كما ان الاضاءة الشديدة أو القوية تساعد على ظهو ر حالات افتسسراس 
النوع ونتف الريش ونقر المخالب ۰۰۰ الخ خصوصا اذا كانت كبيات العليقة فيسر 
كافية او كانت درجة الحرارة مرتفعة او كان هناك ازدحام داخل المسكن ۰۰۰ الخ 

وينصح باستعمال مصابيح كهربائية ذات عاكس قوتها ۰؛ وات‌تبمد عسن 
بعضها البعض مسافة ۳ متر وطى ارتفاع هر ۱ - ۲ متر من سطح الفرشة ويفضل. 
احيانا استعمال جهاز التحكم في درجة الاضا2 للسایح وهو عبارة عن جها ز 
د اخله اسلاك مقاومة للتيار من خفض أو رفم قوة الاضاءة داخل السكن حسسب 
الحاجة ٠‏ 

ويجب أن يرا ضرورة تحديد مدة الاضاءة في مساكن الفروج تحسست 
الظروف التالية : 
١‏ عند نفان العليقة فجأة او تأخير وصول دفعة العلفلاى سيب من الاسباب 
۱ ؟ عند ظہو ر حالات الانتراس في الس‌کن ٠‏ 


۳۳ 


الوقايْحمَة من الا مت اف 


من الثابت ان المرض سواء کان معدیا او غیر معد ی یور تأثیرا کییسسوا 


على الائتا ج وعلى اقتصادياتمشاريم انتا ج الفروج سا قد يعرضها الى 
الفشل والخسسارة ۰ وتقسم امراض الدواجن غادة الى : 


امراض وبائية مثل مرض النیوکاسل وكوليوا الطيور ۰۰۰ الخ ٠‏ 
امراض ورائية وامراض سو“ التزبية مثل شلل الطيو ر اللعفاوی ٠‏ 


أمراض سو؛ التغذية أو نقص عنصر غذ ائي في العليقة 0 


" امراض ناشئة عن سو الرعاية وتد هو ر ا الافتراس ب ويعسض 


٠ امراض الجهاز التتفسي والكوكسيديا‎ ٠ 


هذه 


ا و تساعد على انتشار وانتقال الاثراض بين المزاروواهم ` 
العوائل هشی 


الا : یل هی امن ازماق الاقسني : 


موقع المزرعة 1 نمتلا يجب ان تکون مقامة بعيد | عن احتمالات التلوث‌ومن 


ای تلجمع لتربية الطيور 

نوع المبائي وملائعتها للتربية ٠‏ 

المساحات اللا زمة للطیو ر 

ثانيا : عوامسسل الرعاية : 

هنالك عد 2 عوامل تساعد على انتشار الا مراض وانتقالها وذ لك نتيجة لعد 


امكان رعاية الطیو ر رعاية سليمة ومثل هذه العوامئتل ٠‏ 


۳ 


أن اعد اب بونامج سليم للتربية من اهم الاسس في مقاومة الامراض د اخل المزرعة 
فقزبية الطيو ر البياضة مم الفرو ج في نفس المزرعة وكذ لك تربية الاعمار المختلفة 
أو العروق المختلفة في مكان واحد من العوامل التي تساعد على انتشار 
الامُراض حيث ان الامراض تنتقل سريعا من الاعمار الكبيرة الى الاعمار الصغيرة 
ولذلك يجب الحد بقدر الامكان من وضع اصار مختلفة في مزرعة واحدءة .٠‏ 

ویجب ان تكون رعاية المجموعات ذ ات الاعمار الصغيرة قبل الاعار الكبيرة 
في حال ضرورة قیام نفس العمال بخدمة جمیم | لدفعمات ٠‏ ۱ 

؟ التخلص من النافق اليوصي : 
يعتبر النافق اليومي بوثرة د اخل المزرعة لتوزيم العيكروبات التي قد تسبب النفوق 
ولذ لك يجب على العسوئول د اخل المزرعة القيام بالمرور المستمر د اخل الساکن 
وابعاد جمیح النافق اولا باول حتى لايكون عرضة لا فتراس الد جا ج وبالتالي ” 
یود ی الى انتشار الميكروبات في حالة وجود ها ٠‏ : 

ويجمم النافق في صناديق محکنة تعنم سقوط او تطاير اجزا* منها ويحسوق 
او يدفن طبقا للتعليمات الصحية ٠‏ 

هذا ويجب ارسال عينات عشوائية من الطيو ر المريضة او التافقة ( فسسي 
حالة ارتفاع نسبته عن الطبيعي ) الى المخابر البيطرية للتشخيص ومعرفة 
اسباب النفوق ٠‏ 

سو“ استعمال اللقاحات المختفة والاجهاد الناتج عن استعمالها : 
عند استععال ای لقا ح من اللقاحات وخاصة لقاحات المیکرویات الحية » يحد ث 
ود فعل د اخل اجپزة الجسم نتيجة لتفاعلها مع بعض خلايا الجسم لانتاج 
الاجسام المناعة مما يسيب بعض الاجهاد لحيوية الطيور ويو*دى الى معنف 


To 


المتاومة الطبيعية عند بعضها مما یسپل تعرضها للعدوى بای مر ض آخسسو ٠‏ 
هذا الى جانب ان بعض الميكروبات غير الضارة والموجودة طبيعها قد تتحسسول 
الى ميكروبات ضارة توعد ی الى حدوت امراض ومضاعفات لبعض الامراض ٠‏ 
لذلك يجب مراعاة أن تكون الحالة الصحية للد واجن جيدة وقت استمما ل 
اللقاحات وان لايكون ای عامل من العوامل التي قد تو ى الى اجهاد الطيور * 
ولذ لك ينصح باعطا* بعض الفيتامينات والعضاد ات الحيوية للتغلب على الاجهاد 
الناتج من استعمال اللقاحات ٠‏ 
) التطبيو : 
أن عدم اد ا صليات التطهیر بالطرق السليمة او هدم استممال العطهر المناسب 
بالتركيز والوقت المناسبين كيرا مايساعد على انتشار الامراض ويزهد من مقاوصة 
الميكروبات والحشرات لعمليات التطهير والکیماویات المستعملة بعد ذلك * 
ويجب الا هتمام بتطهیر السكن على التحو التالي ؛ 
س تطهير المعدات والادوات بعد غسلها پفرشاة بالما* والصابون ٠‏ 
.0 اخراج الفرشة القديمة من المسكن ونقلها بعید | عن المزرعة والتخلسص 
منها بالبهم فورا ولا تترك للتراکم بالمزرعصة ٠‏ 
ب > ازالة الاؤساخ من الجد ران والتوافذ والاوض والسسقف ٠‏ 
ب : غسيل الجدران والاوض والسقف بالما* پواسطة مضخة قوية ۰ 
2 رش العسكن ( الجدران والسقف‌والارض ) بعحلول مطهر ( مثل کریزانول ) 
ممزوج مع مبيد للحشرات بواسطة مضخة قوية واعطاء انتباء خاص للزوایسا 
۱ والشقوق واطارات النوافك ٠‏ 
رش ارض المسکن بمرکب هيد رول معزوجا مم الما زیت وکذ لك الجد ران حتی 


۳1 


علو متو واحد على الاقتل ٠‏ 

يترك المسكن نارفا لمدة اسبوععلى الاقل لايدخله ای شي* قبل بد * 
استقياله لدفعة جديدة ۰ 

دس انتقال الزائرین والعمال من الخارج الى داخل المزرمة : 

يجب مراعاة عد م تقل أدوات أو مہمات من مزرعة د واجن الى أخرى بدو ن 
اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازئة ٠‏ 

وكذ لك يجب الحذر من دخول الاكُراد الذين يترد دون بصفة مستمرة طسی 
المزار عالمنتلفة ٠‏ 

يجب منح الزيارات او الحد منها بقدر الامكان ٠‏ كما يجب وضع احواض 
المطهرات امام المد اخل والابواب حتى تمر العربات وتغمس فيها الاُجل 
قبل الد خول الى المزرعة ٠‏ كما يجب ارتد !* الحذ!* الطويل والون!* الابيض 
النظيف فوق الملابس العادية قبل الدخول الى المزرىة ٠‏ 

قد تكون عبوات الاعلافمن وسائل نقل الامراض خصوصا اذا كانت تستعمل 
لاكثر من مرة حيث ان احتمال انتقالها بين المزارع‌من عوامل نقل الامرا ض 
لذ لك يجب هدم استممال او السماح بدخول عبوات واردة من مزارع ملوثة 
الى مراكر تصنيع الاعغلا ف ۰ 


التحضين ضد الامراض : 


الامراض التي يجب على المنتج تحصين الفروج ضدها لوتايتها من الاصابة بها 
هما : لقاح النيوكاسل ومر ض الالتها ب الشعبي المعدی ٠‏ 


¥ 


عند عمر 1۰ ايام والثانية عند عر ٠‏ يوم ۰ اما لقاح مرض الالتهاب الشسعيي 
المعدى فلا يجب استعماله الا بعد التاک من وجود المرض وني هذه الحالة 
یعطی مم الجرعة الاولی للثیوکاسل عند صر ٠١‏ ایام ٠‏ 


آب 


س 


بت 


مابحظسات عامة ضد استعمال اللقاحات : 

يجب العناية باللقاحات في اتنا* صلیات نقلها الى مکان الاستعمال وعد م 

تعريضها لاشعة الشمس المباشرة او لدرجات حرارة عاليسسة وكذا التاک 

من سلامة العبوات وعد م وجود کسر فيا ٠‏ 

يجب تعطيش الدواجن المراد امطا* اللقاح لها قبل تقديم اللقلم المائي 

بوقت كاف یتتاسب مع د رجة حرارة الجو( ۳ ساعات تقرهها ) ٠‏ 

يجب توزیم كميات الما* المذ اب بها اللقا ح على اكير مساحة ممكئة حتسسى 

تتمكن جميم الطيو ر من تناو ل اللقاح »كفا يجبمراعاة ان تكون المياء 

والمساقي المستعملة نظيفة وخالية من ای اثر لاى مادة كيماوية مستععلة في 

التطبير والعلاج ٠‏ هذا معمراعاة كميات المياه اللازمة للصيصان فسي 

مختلف اعمارها 

يجب اعطا“ الطيو ر جرعة من نيتامين آ د ۳( بين ۰۰۰-۲۰۰ وحسدة 

دولية لكل طائر ) في اليوم التالي لعملية التحصين للمساعدة على مقاومسة 

الطائر لرد الفعل الناتج من اللقاح طبقا للتعليمات التي توصي بها 

الشركة المنتجة للفیتامیسن ٠‏ 

في حال استعمال لقاح النيوكاسل العضلي يجب دائما وضع الزجاجة التي 

تحتوى على اللقا ح داخل حو ض به لح لتحفظ درجة حرارتہا »كما يجب 

عد م تموضها للشمس واستعمالها في خلال فترة ساعتين يعد فتع الزجاجة 
۳۸ 


0 ت التحصين حتسى 
1 يحسن اعطا“ مضاد ات حيوية للطيو ر قبل او يعد عمليا - 0 
يعكن مقاومة الميكروبات الاخرى التي قد تسیب مضاعفات للمر ض ٠‏ و 
طبقا للتعليمات العدونة على المضاد الحيوى ٠‏ 


۳۹ 


